
LES ROSES. 



ROSA EGLANTERIA. 

R. Gemninibus dep resso-globosis pedunculiscjue glabris, caula acu¬ 
léis sparsis, rectis, petiolis scabris, folio lis acutis, L. sp. plant. 703. 

R. (Latea .) Germimbus globosis pedunculiscjue glabris, caljcibus 
petiolisque spinulosis, aculéis ramorum rectis. Ait. Kew. 2, pag. 200, 
n° 1. Poiret. Ency. 6, p. 289, n° 20. 

R. Chlorophjlla. Ehrh. Beitr. 2, p. 69. 

R. Foetida. Allion. Flora Pedemont. n° 1792. II ermann. Dissert. 
de Rosa, pag. 67. 

R. Cerea Roessig, n° 2. 

LE ROSIER EGLANTIER. 

DESCRIPTION. 

Cette espéce se reconnaít facilement á l’odeur félide que 
répandent ses fleurs, tandis que ses feuilles, froissées, donnent 
un parfum agréable analogue á l’odeur d’une pomme de 
renette. 

Sa tige s eléve souvent á plus de douze pieds; les branches 
et les rameaux nombreux, diffus, minees, d’un brun-verdátre, 
sont armes d’aiguillons droits et ecartes. Les feuilles, ailées, un 
peu glutineuses, se composent de cinq 011 de sept folióles 
ovales, obtuses, doubleinent et profondément dentées, glan- 
duleuses, un peu luisantes, d’un verd foncé en-dessus, et p' us 
pales en-dessous, portees par des pétioles rudes au toucber, 
mais assez souvent munis de quelques petits aiguillons. Les 
fleurs, tantót solitaires, tantót disposées par deux ou par 






















































































